Номенклатурн Основний 


ий номер 


рахунок 


Кореспондентський 
рахунок 


Додаток б 

до Інструкції з обліку військового майна у 
Збройних Силах України (пункт 10 
розділу ШУ 


Затверджую 


Командир військової частини А4723 


(посада, військове звання) 


технічного стану військового майна Хо 4819/1 
Ігеорага 1 Д5 Мо14340 
(найменування військового майна) 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
ЗР 2023 року 
АКТ 


Реєстраційний ном ОПО Номер документа Дата документа 
еєстраці ер ть ер докуме докуме 
4819/1 02.12.2023р. 
Служба забезпечення ха 
; з Дата й - Військова частина 
Підстава (мета) операції М (підрозділ центру й 5 
операції (підрозділ, склад) 
забезпечення) 
Наказ командира в/ч А4723 
; 02.12.2023. БТ в/ч А4723 7) ТБ в/ч А4723 
5105 від 02.12.2023 р , рота ом 
Дебет Кредит 
з код 
рахунок, код аналітичного) | рахунок, ; Сума Знос 
субрахунок обліку субрахунок ен 
Р обліку 
При вивченні документів, огляді (перевірці) військового майна встановлено: 
1. Складі якісний стан 
з - Категорія а 
во В сі 8 5 з З 5 4. Вт 
5 зр оче з 2 а| В З 2 я м ач. 
в оч 5 В 5 3 о о о 9 В 5 
ж| екз | 8 1 8| 873 чо |72| 9 (ГЕС 
сов 5 Еі я | 8 2 і Е Е| ве 
з/п ов з х Е ар 8 БІ Б З д | о 8 
Р Зо о 5 в Ла в з В БУ о 88 
зо зо Є в 5 17 З Еі Ем 5 8 зе 
ЗР Ж є | 37 Ву я ЕЕ з за 7 
я ра І с 
1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 ї 12 
1 | Теорагії А5 од. 1 2 2 | 49893250,00 14340 
2 | Двигун шт ї 2 2 
3 | Гармата шт. 1 2 2 С85582 
4 | Приціл навідника шт. 1 2 2 1632 
5 || Приціл командира шт. 1 2 2 0101 
Радіостанція 23- 
, 1 2 Й 
9 І тНАЦЕЗ ок 003622 
7 | Кулемет МО-3 шт. 1 2 2 0-26148 


8 || Кулемет М-62 шт. 21-02165 
9 Запасний ствол ре 200209 
Мо 
19 он ствол і 28638 
Запасний ствол 
ПВ ха шт. 152111 
Запасний ствол 
12 ха шт. б/н 
13 | Перескоп шт. 87922 
14 | Пульт управління шт. 10701 
15 | Башня шт. 097 
Нічник механіка 
16 ТНАТБ8 шт. 20309 
17 | Блок запобіжників ШТ 050017 
18 | АКБ о б/н 
501797 
19 Нічник на шт. 501202 
шоломофон 502691 


500659 


2. Техніко-експлуатаційні показники 
1. Введено в експлуатацію (дата) 
2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців) 


3. Напрацьовано з початку експлуатації 


; ; 3129км., м/г 
(циклів, годин, км пробігу) 


4. Встановлені: 
ресурс (циклів, годин, км пробігу) 


строк експлуатації (років, місяців) 


гарантійне напрацювання (циклів, годин, км пробігу) та 
гарантійний строк (років, місяців) 


5. Проведено ремонт (який, дата) 


6. Знаходиться в експлуатації після останнього ремонту (років, місяців) 


7. Напрацювання після останнього ремонту (циклів, годин, км пробігу) 


8. Має недопрацювання (перепрацювання): 
за призначеним ресурсом (циклів, годин, км пробігу) 


за строком експлуатації (років, місяців) 


за гарантійним напрацюванням (циклів, годин, км пробігу) 


за строком придатності (років, місяців) 


3. Комплектність 
Іеорагй 1 А5  Хе14340 не комплектувався технічною, експлуатаційною 


документацією та паспортами на вузли і агрегати, окрім формуляра затверджений 
начальником Центрального управління забезпечення наземними системами 


озброєння Командування Сил логістики Збройних сил України М» 3676/23. 
ЗШ згідно комплектувальної відомості затверджена командиром військової 
частини А2730. 

Охолоджуюча рідина в кількості 163 л, заправлений дизельним паливом в 


кількості 788 л. 


4. Технічний стан 
І еорага 1 АЗ Мо14340 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 


Мастило двигуна норма, мастило трансмісії норма. 


5. Причини дострокового зносу або пошкодження 


6. Обсяг виконаних доробок 
(номери бюлетенів доробок) 


7. Пропозиції комісії 


І еорага 1 А5 Хо 14340технічносправний, відноситься до 2 категорії. Підлягає 


передачі згідно наказу командира в/ч А4723 ХМо105 від 02.12.2023 р. до 3 роти 


танкового батальйону в/ч А4723. 


Голова комісії: підполковник О. ДУБЕНЕЦЬ 
Члени комісії: старший лейтенант М. ЧУШЕНКО 
лейтенант Д. МОЛЬКО 
лейтенант С. ЄВДОЧЕНКО 
старший солдат М. ВУТОВ 


Акт зроблено в 3 примірниках: 
прим, Хо! - служба БТ в/ч 44723 
прим. Хо2 - служба ФЕС в/ч А4723 
прим. Хо3 - ТБ в/ч 44723 


8. Висновок командира військової частини 
(старшого начальника) 


З висновками комісії згоден. Клопочу про передачу ОВТ в установленому 
порядку. 


начальник озброєння-заступник начальника логістики 
військової частини А4723 
полковник 


С. ЧОРНОБАЙ 


(військове звання, підпис, прізвище) 


(підпис, прізвище, ініціали) 


(підпис, прізвище, ініціали) 


є з 2023 року 


Затверджую 
Командир військової частини А4723 


(посада, військове звання, 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
ой 2023 року 


Комплектувальна відомість 
Іеорага 1 А5 Мо 14340 


ному Найменування Кількість ФРРаиця 
з/п виміру 
ДР Антена 3 шт. 
у Наушники 4 шт. 
3. Аптечка шт. 
4. Масльонка шт. 
ай Трімплекс запасний 2 шт. 
6. Викрутка 2 шт. 
і Банік на тучу шт. 
8. Трос буксирувальний 2 шт. 
9. Кабель зовнішнього запуску шт. 
0. Банік шт. 
1. Щітка шт. 
2. Динаметричний ключ шт. 
3. Набор інструментів шт. 
4. Сокира 2, шт. 
Я. Кирка шт. 
6. Молот шт. 
К. Трещітка велика шт. 
8. Спец ключ для натяжки гусениці шт. 
9. Знак аварійної зупинки шт. 
20. Приспособа для підняття криші МТО шт. 
2. Турель шт. 
22. Ножниці для дроту шт. 
23. Пилка шт. 
24. Лопата 2 шт. 
25, Штанхи для чистки гармати 6 шт. 
26. Гак буксирувальний 4 шт. 
24. Трак запасний 2 шт. 
28. Струбцини 2 шт. 
29. Біноклі 2 шт. 
30. Виколотка 2 шт. 
31. Шприц прес 1 шт. 
32. Скоба гусенична 2 шт. 
93. Молоток 1 шт. 
34. Пласкогубці бокові 1 шт. 
35. Ключ рожковий 3 шт. 
36. Ключ накидний 2 шт. 
37. Вороток 1 шт. 
38. Головки 5 шт. 


Цей додаток є невід'ємною частиною до акту технічного стану на даний виріб. 


Здав: 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


Прийняв: 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


202 року 


Основний 
рахунок 


Номенклатурн 
ий номер 


Кореспондентський 
рахунок 


Затверджую 


Додаток б 

до Інструкції з обліку військового майна у 
Збройних Силах України (пункт 10 
розділу ШУ 


Командир військової частини А4723 


(посада, військове звання) 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
і 34 2023 року 
АКТ 


технічного стану військового майна Х» 4820/1 
1 еорага 1 А5 Хо16075 


(найменування військового майна) 


Реєстраційний ном ФО Номер документа Дата документа 
еєстраці ер єть ер докуме докуме 
4820/1 02.12.2023р. 
Служба забезпечення МУ 
й б Дата 4 . Військова частина 
Підстава (мета) операції и (підрозділ центру і У 
операції (підрозділ, склад) 
забезпечення) 
Н /ч А4723 Хо105 
аказ КОМАНДИЦОСЕцО 02.12.2023. БТ в/ч А4723 2 рота ТБ в/ч А4723 
від 02.12.2023 р 
Дебет Кредит 
й код 
рахунок, код аналітичного рахунок, у Сума Знос 
брахунок облік субрахунок нунад неного 
суораху У уораху обліку 
При вивченні документів, огляді (перевірці) військового майна встановлено: 
1. Складіякісний стан 
Категорія 
Р Ей ри є са 5 ц| в 
Щоб фо 218 Е З 2 зі в 
поз 2 в Е Е а| В Е 5 8 з12а8 
З оче З я 51 8 5 З 5 .2| В 
ж вче щ'ш м Є 28 з є 9, ж 8.| З Е 
аа»: | 8| ці 508 |В А | 8. (Я е 
з/п б в 3 9 Е в| 5 С 8; 5 4 б а 
2859 5 Е ка х В 12 В 8 ч а а. 
38858 | х| 8| 81844 5 бі 8 18183 
чай с1а8 за 5 З щ 8187 
Сі за Е 20 
1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 ї 12 
1 | І еорагдї А5 од. 1 2 2 49893250,00 16075 
2 | Двигун шт. 1 ра ра 
3 | Гармата шт. | 1 2 2 085751 
4 | Приціл навідника шт. 1 2 2 1613 
5 | Приціл командира шт. | 1 2 2 0062 
6 | Радіостанція шт. 1 2 2 23-00253 
7 | Кулемет МО-3 шт. 1 2 2 21-09174 


8 || Кулемет М-62 шт. 1 2 7 21-05741 
9 Запасний ствол рн І 2 2 200218 
Мо 
19 Запасний ствол ра І 2 2 152280 
Ме2 
и Запасний ствол ь І 2 2 152193 
ме 
І2 Запасний ствол аа І 2 2 122050 
Мо 
13 | Перескоп шт. | 1 2 2 000055 
14 | Пульт управління шт. 1 2 2 11443 
15 | Башня шт. 1 2 2 091 
16 | Нічник механіка шт. 1 2 2 13830 
17 | Блок запобіжників ой 1 2 2 0819 
18 | АКБ шт. 145 що 2 б/н 
501522 
Нічник на 500440 
І Ж | 2 2 
і шоломофон 500617 


539669 


2. Техніко-експлуатаційні показники 
1. Введено в експлуатацію (дата) 
2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців) 


3. Напрацьовано з початку експлуатації 


; ; 10664км., м/г 
(циклів, годин, км пробігу) 


4. Встановлені: 
ресурс (циклів, годин, км пробігу) 


строк експлуатації (років, місяців) 


гарантійне напрацювання (циклів, годин, км пробігу) та 
гарантійний строк (років, місяців) 


5. Проведено ремонт (який, дата) 


6. Знаходиться в експлуатації після останнього ремонту (років, місяців) 


7. Напрацювання після останнього ремонту (циклів, годин, км пробігу) 


8. Має недопрацювання (перепрацювання): 
за призначеним ресурсом (циклів, годин, км пробігу) 


за строком експлуатації (років, місяців) 


за гарантійним напрацюванням (циклів, годин, км пробігу) 


за строком придатності (років, місяців) 


3. Комплектність 
Іеорагй 1 А5  Хе16075 не комплектувався технічною, експлуатаційною 


документацією та паспортами на вузли і агрегати, окрім формуляра затверджений 
начальником Центрального управління забезпечення наземними системами 


озброєння Командування Сил логістики Збройних сил України Мо 3678/23. 
ЗШ згідно комплектувальної відомості затверджена командиром військової 
частини А2730. 

Охолоджуюча рідина в кількості160 л, заправлений дизельним паливом в 


кількості 788 л. 


4. Технічний стан 
ІГеорага 1 АЗ о16075 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 


Мастило двигуна норма, мастило трансмісії норма. 


5. Причини дострокового зносу або пошкодження 


6. Обсяг виконаних доробок 
(номери бюлетенів доробок) 


7. Пропозиції комісії 


І еорага 1 А5 Хо 16105 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 


Підлягає передачі згідно наказу командира в/ч А4723 Хо105 від 02.12.2023 р. до 


2 роти танкового батальйону в/ч А4723. 


Голова комісії: підполковник О. ДУБЕНЕЦЬ 
Члени комісії: старший лейтенант М. ЧУШЕНКО 
лейтенант Д. МОЛЬКО 
лейтенант С. ЄВДОЧЕНКО 
старший солдат М. ВУТОВ 


Акт зроблено в 3 примірниках: 
прим, Хо! - служба БТ в/ч 44723 
прим. Хо2 - служба ФЕС в/ч А4723 
прим. Хо3 - ТБ в/ч 44723 


8. Висновок командира військової частини 
(старшого начальника) 


З висновками комісії згоден. Клопочу про передачу ОВТ в установленому 
порядку. 


начальник озброєння-заступник начальника логістики 
військової частини А4723 
полковник 


С. ЧОРНОБАЙ 


(військове звання, підпис, прізвище) 


(підпис, прізвище, ініціали) 


(підпис, прізвище, ініціали) 


є з 2023 року 


Затверджую 
Командир військової частини А4723 


(посада, військове звання, 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
я 2023 року 


Комплектувальна відомість 
Горага 1 Д5 Хо 16075 


ни Найменування Кількість Одиніцуя 
з/п виміру 
І. Масльонка 2 шт. 
24 Кабель зовнішнього запуску шт. 
3. Навушники 4 шт. 
4. Аптечка шт. 
бі Баннік туч шт. 
6. Антена 2 шт. 
7; Ключ трищітка великий шт. 
8. Молот шт. 
9. Пила шт. 
0. Штанга для ствола 8 шт. 
1, Лопата 2 шт. 
2. Лом шт. 
З. Кувалда шт 
4. Сокира шт. 
З. Кирка шт. 
6. | Трос буксирувальний 3 шт. 
и Щітка для ствола шт. 
8. Ножиці для дроту шт. 
9. Приспособа для криші МТО шт. 
20. Біноклі 2 шт. 
21. Струбцина 2 шт. 
22. Скоба гусениці Зі шт. 
23. Виколотка велика 3 шт. 
24. Виколотка мала 2 шт. 
29; Молоток шт. 
26. Шприц прес шт. 
21. Вороток шт. 
28. Трищітка шт. 
29. Щітка по металу шт. 
30. Головка 3 шт. 
31. Ключ рожковий 3 шт. 
32. Ключ накидний 2 кот 
33За Подовжувач шт. 
34. Плоскогубці шт. 
35. Гак буксирувальний 4 шт. 
36. Трак запасний 2 шт. 
37. Трімплекс запасний 2 шт 
38. Турель шт 
39. Фанарь сигнальний шт 
40. Ключ для натяжки гусениці великий шт 


Цей додаток є невід'ємною частиною до акту технічного стану на даний виріб. 


Здав: 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


Прийняв: 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


202 року 


Основний 
рахунок 


Номенклатурн 
ий номер 


Кореспондентський 


рахунок 


Затверджую 


Додаток б 

до Інструкції з обліку військового майна у 
Збройних Силах України (пункт 10 
розділу ШУ 


Командир військової частини А4723 


(посада, військове звання) 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
М те 2023 року 
АКТ 


1 еорага 1 А5 Хо16105 
(найменування військового майна) 


технічного стану військового майна Хо 4821/1 


Реєстраційний ном ФО Номер документа Дата документа 
еєстраці ер єть ер докуме: докуме 
48211 02.12.2023р. 
Служба забезпечення М 
й б Дата 4 . Військова частина 
Підстава (мета) операції и (підрозділ центру і - 
операції (підрозділ, склад) 
забезпечення) 
Н /ч А4723 Хо105 
аказ КОМАНДИЦО ЕМО 02.12.2023. БТ в/ч А4723 2 рота ТБ в/ч А4723 
від 02.12.2023 р 
Дебет Кредит 
з код 
рахунок, код аналітичного) | рахунок, у Сума Знос 
субрахунок облік субрахунок нунад неного 
уораху у ух у обліку 
При вивченні документів, огляді (перевірці) військового майна встановлено: 
1. Складіякісний стан 
Й - Категорія 
8. 
щ Е Ре 2 Ра о з ЕУ 
А38- | 813 з 5 13) 28 | Ва 
з зх з а Е З 75 1 сі о б. 
Хе я о ЕІ ЕЕ З 5 5 8 Ж р МФ ж 8 8 Е 
- є 5 51 | 8158 8 і в 5 з 4 Є 
з/п 288 х Е а З ЕЕ д 95 д 0 о 8. 
8 В о і я Є 7 З В; Е( о 5 
СС в Е Й З 8 5. б; з зе 
тав 216 сф а Е! я 8 8| а 
д ра з зо 
1 2 Б; 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 | І еорагдї А5 од. 1 2 2 | 49893250,00 16105 
2 | Двигун шт. 1 2 2 
3 | Гармата шт. 1 2 2 85725 
4 | Приціл навідника шт. 1 2 2 1748 
5 || Приціл командира шт. 1 2 2 0128 
6 | Радіостанція шт. 1 2 2 23-00172 
7 | Кулемет МО-3 шт.| 1 2 2 58092 


8 || Кулемет М-62 шт. 1 2 5 21-08133 
9 Запасний ствол зб І 2 2 152164 
Мо 
19 Запасний ствол йо І 2 2 153769 
Ме2 
и Запасний ствол я І 2 2 152181 
ме 
С оаруааніньом ш.| 1 | 2 | 2 153787 
мо4 
13 | Перескоп шт. 1 2 2 176268 
14 | Пульт управління шт. 1 2 2 11694 
15 | Башня шт. 1 2 2 173 
16 | Нічник механіка шт. 1 2 2 12411 
17 | Блок запобіжників кім 1 2 2 6206 
18 | АКБ шт | б з) о б/н 
539693 
Нічник на 500375 
І но ГИ 2 2 
і шоломофон 502336 


501012 


2. Техніко-експлуатаційні показники 
1. Введено в експлуатацію (дата) 
2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців) 


3. Напрацьовано з початку експлуатації 


; ; 5100 км, м/г 
(циклів, годин, км пробігу) 


4. Встановлені: 
ресурс (циклів, годин, км пробігу) 


строк експлуатації (років, місяців) 


гарантійне напрацювання (циклів, годин, км пробігу) та 
гарантійний строк (років, місяців) 


5. Проведено ремонт (який, дата) 


6. Знаходиться в експлуатації після останнього ремонту (років, місяців) 


7. Напрацювання після останнього ремонту (циклів, годин, км пробігу) 


8. Маєнедопрацювання (перепрацювання): 
за призначеним ресурсом (циклів, годин, км пробігу) 


за строком експлуатації (років, місяців) 


за гарантійним напрацюванням (циклів, годин, км пробігу) 


за строком придатності (років, місяців) 


3. Комплектність 


Іеорагай 1 АЗ5 | Хо16105 не комплектувався технічною, експлуатаційною 


документацією та паспортами на вузли і агрегати, окрім формуляра затверджений 


начальником Центрального управління забезпечення наземними системами 
озброєння Командування Сил логістики Збройних сил України Ме 3646/23. 

ЗІП згідно комплектувальної відомості затверджена командиром військової 
частини Д2730. 


Охолоджуюча рідина в кількості 161 л, заправлений дизельним паливом в 


кількості 493 л. 
4. Технічний стан 


І еорага 1 А5 Ме16105 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 


Мастило двигуна норма, мастило трансмісії норма. 


5. Причини дострокового зносу або пошкодження 


6. Обсяг виконаних доробок 
(номери бюлетенів доробок) 


7. Пропозиції комісії 


І. еорага 1 А5 Мо 16105 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 
Підлягає передачі згідно наказу командира в/ч А4723 Мо105 від 02.12.2023 р. до 


2 роти танкового батальйону в/ч А4723. 


Голова комісії: підполковник О. ДУБЕНЕЦЬ 
Члени комісії: старший лейтенант М. ЧУШЕНКО 
лейтенант Д. МОЛЬКО 
лейтенант С. ЄВДОЧЕНКО 
старший солдат М. ВУТОВ 


Акт зроблено в 3 примірниках: 
прим. Хо! - служба БТ в/ч 44723 
прим, Мо2 - служба ФЕС в/ч А4723 
прим, Хо3 - ТБ в/ч 44723 


8. Висновок командира військової частини 
(старшого начальника) 


З висновками комісії згоден. Клопочу про передачу ОВТ в установленому 


порядку. 


начальник озброєння-заступник начальника логістики 
військової частини А4723 
полковник С. ЧОРНОБАЙ 


(військове звання, підпис, прізвище) 


(підпис, прізвище, ініціали) 


(підпис, прізвище, ініціали) 


«фі 2023 року 


Затверджую 
Командир військової частини А4723 


(посада, військове звання, 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
ЛА. 2023 року 


Комплектувальна відомість 
Іорага 1 Д5 Хо 16105 


чн Найменування Кількість Одиніцуя 
з/п виміру 
І. Вогнегасник шт. 
24 Масльонка р шт. 
3. Кабель зовнішнього запуску шт. 
4. Навушники 4 шт. 
бі Аптечка шт. 
6. Баннік туч шт. 
7; Тріплеке запасний 2 шт. 
8. Антена 2 шт. 
9. Ключ трищітка великий шт. 
0. Молот шт. 
1, Пила шт. 
2. Штанга для ствола 8 шт. 
3. Лопата 2 шт. 
4. Лом шт. 
З. Сокира шт. 
6. Кирка шт. 
Чи Трос буксирувальний 2 шт. 
8. Щітка для ствола шт. 
9. Ножиці для дроту шт. 
20. Приспособа для криші МТО шт. 
ЛВ Трак запасний 2 шт. 
22. Біноклі 3 шт. 
23. Струбцина 2 шт. 
24. Скоба гусениці 2 шт. 
29; Виколотка велика 3 шт. 
26. Виколотка мала 2 шт. 
21. Молоток шт. 
28. Шприц прес шт. 
29. Вороток шт. 
30. Трищітка шт. 
31. Щітка по металу шт. 
32. Головка 3 шт. 
33и Ключ рожковий З шт. 
34. Ключ накидний 2 кот 
ЕВ Подовжувач шт. 
36. Плоскогубці шт. 
37. Гак буксирувальний 4 шт. 
38. Турель шт. 
39. Динамометричний ключ шт. 


Цей додаток є невід'ємною частиноюдо акту технічного стану на даний виріб. 


Здав: 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


Прийняв: 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


202 року 


Додаток б 


Номенклатурн 
ий номер 


Основний 
рахунок 


Кореспондентський 
рахунок 


Затверджую 


до Інструкції з обліку військового майна у 
Збройних Силах України (пункт 10 
розділу ШУ 


Командир військової частини А4723 


(посада, військове звання) 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
78 2023 року 
АКТ 


технічного стану військового майна Х» 4828/1 


І еорагд 1 А5 ХРК 16042 


(найменування військового майна) 


Реєстраційний ном б оРчр Номер документа Дата документа 
еєстраці ер Ач ер докуме докуме 
4828/1 02.12.2023р. 
Служба забезпечення ка 
- МУ Дата й - Військовача стина 
Підстава (мета) операції 3. (підрозділ центру й ; 
операції (підрозділ, склад) 
забезпечення) 
Наказ командира в/ч А4723 ХМг105 
- 02.12.2023. БТ в/ч А4723 2 ТБ в/ч А4723 
від 02.12.2023 р ціа рота ТВі лечо 
Дебет Кредит 
є код 
рахунок, код аналітичного рахунок, : Сума Знос 
субрахунок обліку субрахунок ач 
й обліку 
При вивченні документів, огляді (перевірці) військового майна встановлено: 
1. Складі якісний стан 
з ко Категорія а 
із. |В 1 1|3| й | аква 
що 5 є 5 з Е а!| В З 5 8 ко, МФО Е. 
5 з я А о 2 о 5 
У в о щої З я рн Е - ж 8| 5 8 
в 58 5 Е «1 щ Зі Н а 5 «|З ь 
з/п з а 9 Е ар5 З Б 5 є за 2 
358 |81 1181845 51 81885 
СУ ЗЕ | є |змро2 18 Е В. З 8| 22 
не 219 РчмЙ а я і 85187 
я за з т 
1 2 3 4 5) 6 7 8 9 10 1 12 
1 | І сорагдї А5 од. 1 2 2 49893250,00 рК16042 
2 | Двигун шт. 1 2 2 
3 | Гармата шт. 1 2 2 82984 
4 | Приціл навідника шт. 1 2 2 1827 
5 || Приціл командира шт. 1 2 2 0236 
6 | Радіостанція шт. 1 2 2 23-00184 
7 | Кулемет МО-3 шт. 1 2, 2 21-00616 


8 || Кулемет М-62 шт. 1 2 2 21-10959 
9 | Запасний ствол Хо шт. 1 2: 7) 200529 
10 | Запасний ствол Мо2 шт. 1 2 2 145899 
11 | Запасний ствол Хо3 шт. 1 2 2 122019 
12 | Запасний ствол Мо4 шт. 1 2 2 152119 
13 | Перескоп шт. | 1 2 2 2855 
14 | Пульт управління шт. 1 ЗА 2 11779 
15 | Башня шт. | 2 2 0224 
16 | Нічник механіка шт. 1 2 2 9909 
17 | Блок запобіжників ззкьаі ПР ОГ Е 1063 
18 | АКБ ші. | 8 | 2 2 б/н 
500987 
Нічник на шт. 500473 
ч шоломофон є 5 . 500445 


501771 


2. Техніко-експлуатаційні показники 


1. Введено в експлуатацію (дата) 


2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців) 
3. Напрацьовано з початку експлуатації 
(циклів, годин, км пробігу) 


12602км., мі/г 


4. Встановлені: 
ресурс (циклів, годин, км пробігу) 


строк експлуатації (років, місяців) 


гарантійненапрацювання (циклів, годин, км пробігу) та 
гарантійний строк (років, місяців) 


5. Проведено ремонт (який, дата) 


6. Знаходиться в експлуатаціїпісляостаннього ремонту (років, місяців) 


7. Напрацюванняпісляостаннього ремонту (циклів, годин, км пробігу) 


8. Маєнедопрацювання (перепрацювання): 
за призначеним ресурсом (циклів, годин, км пробігу) 


за строкомексплуатації (років, місяців) 


за гарантійнимнапрацюванням (циклів, годин, км пробігу) 


за строкомпридатності (років, місяців) 


3. Комплектність 
І еорагі 1 АЗ5З ХОРрКІ16042 не комплектувався технічною, експлуатаційною 


документацією та паспортами на вузли і агрегати, окрім формуляра затверджений 
начальником Центрального управління забезпечення наземними системами 
озброєння Командування Сил логістики Збройних сил України Хо 3647/23. 

ЗШ згідно комплектувальної відомості затверджена командиром військової 
частини А2730. 

Охолоджуюча рідина в кількості 162 л, заправлений дизельним паливом в 
кількості 640 л. 


4. Технічний стан 
Іеорага 1 АЗ Ме ОК 16042 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 


Мастило двигуна норма, мастило трансмісії норма. 


5 Причини дострокового зносу або пошкодження 


6. Обсяг виконаних доробок 
(номери бюлетенів доробок) 


7. Пропозиції комісії 


І. еорага 1 АЗ Хо рК 16042 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 


Підлягає передачі згідно наказу командира в/ч 44723 Хо105 від 02.12.2023 р. до 


2 роти танкового батальйону в/ч А4723. 


Голова комісії: підполковник О. ДУБЕНЕЦЬ 
Члени комісії: старший лейтенант М. ЧУШЕНКО 
лейтенант Д. МОЛЬКО 
лейтенант С. ЄВДОЧЕНКО 
старший солдат М. ВУТОВ 


Акт зроблено в 3 примірниках: 
прим, Хо! - служба БТ в/ч 44723 
прим. Хо2 - служба ФЕС в/ч А4723 
прим. Хо3 - ТБ в/ч 44723 


8. Висновок командира військової частини 
(старшого начальника) 


З висновками комісії згоден. Клопочу про передачу ОВТ в установленому 


порядку. 


начальник озброєння-заступник начальника логістики 


військової частини А4723 
полковник С. ЧОРНОБАЙ 


(військове звання, підпис, прізвище) 


Здав: 


(підпис, прізвище, ініціали) 


Прийняв: 


(підпис, прізвище, ініціали) 


в 2023 року 


Затверджую 
Командир військової частини А4723 


(посада, військове звання, 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
35 М 2023 року 


Комплектувальна відомість 
Іеорага 1 А5 Хе рК16042 


нам Найменування Кількість Одинііж 
з/п виміру 
1. Навушники 4 шт. 
2 Антена 2 шт. 
3. Вогнегасник шт. 
4. Аптечка 2 шт. 
бь Тріплекс запасний 2 шт. 
6. Масльонка шт. 
я Баннік для туч 1 шт. 
8. Турель шт. 
9. Ключ динамометричний шт. 
0. Трос буксирувальний 2 шт. 
Ї, Ключ трищітка великий шт. 
2. Штанга для ствола 7 шт. 
3. Ножиці шт. 
4. Пила шт. 
Ю Приспособа для криші МТО шт. 
6. Знак аварійної зупинки шт. 
иа Сокира 2 шт. 
18. Лопата 3 шт. 
9. Кирка шт. 
20. Кувалда шт. 
2. Трак запасний 2, шт. 
22. Біноклі запасні 2, шт. 
28; Кабель зовнішнього запуску шт. 
24. Струбцина 2; шт. 
25. Виколотка велика 8! шт. 
26. Скоба гусениці 2 шт. 
9. Шприц прес шт. 
28. Трищітка шт. 
29. Ключ накидний 2 шт. 
30. Ключ рожковий 3 шт 
ЗІ. Головка 3 шт. 
32. Набір ключів шт. 


Цей додаток є невід'ємною частиноюдо акту технічного стану на даний виріб. 


Здав: 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


Прийняв: 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


202 року 


Номенклатурн Основний 


ий номер рахунок 


Кореспондентський 
рахунок 


Затверджую 


Додаток б 

до Інструкції з обліку військового майна у 
Збройних Силах України (пункт 10 
розділу ШУ 


ТВО командира військової частини А4723 


полковник 


(посада, військове звання). 


Сергій РОМАШКО 


(підпис, прізвище, ініціали) 


"07" вересня 2023 року 


АКТ 


технічного стану військового майна Хе2/163 


1.сорага 1 А5 ХОДК16093 
(найменування військового майна) 


Реєстраційний номер і. ча Номер документа Дата документа 
аркуша 
220 ікот 2163 07.09.2023 року 
Служба забезпечення за 
; с Дата ; , Військова частина 
Підстава (мета) операції М (підрозділ центру - : 
операції (підрозділ, склад) 
забезпечення) 
Наказ команіутя ВМДСЯ23 МІ8О від | 7092023. БТ в/ч 44723 І рота ТБ в/ч А4723 
07.09.2023 року 
Дебет Кредит 
код код 
и рахунок, ; Сума Знос 
рахунок, субрахунок | аналітичного субрахунок | Зналітичного 
обліку З обліку 
При вивченні документів, огляді (перевірці) військового майна встановлено: 
1. Складіякісний стан 
8 Рі Категорія ду 
щ 2. з т о щ З 
о. 
З 5 з 5 5 818 6 9515 Я 8| 58 
а 38 бі я |ЯРГУЙВ | 51 х З 81 38, 
зі 00 888 51 3141418 | 21 Б і ЗВИЕЯ 
заці з| 8 |М|2| 8 | 8| 8 Е 8183 
шат 21 9 8 | дя | а 4 85ра7 
я ра з т 
1 2 з) 4 5 6 7 8 9 10 ї 12 
1 | Іеорага 1 А5 од. 1 2 2 рКк16093 
2 | Двигун шт. 1 РА 2. б/н 
3 | Гармата шт. 1 2 2 18955 
4 | Приціл шт. 1 2 2, 1720 
5 | Приціл шт. 1 2 2 12589 
6 | Радіостанція шт. 1 2 2 2300178 


Перископ шт. 1 2 2 0151 
Пульт управління шт. 1 2 2 11715 
Башта шт. 1 2 2 144 
Нічник шт. 1 З 2 9087 
Блок запобіжників о 1 2 2 б/н 
АКБ шт. | 8 | 2 2 б/н 


2. Техніко-експлуатаційні показники 


1. Введено в експлуатацію (дата) 


2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців) 


3. Напрацьовано з початку експлуатації 


б : 3372 км., 86 м/г 
(циклів, годин, км пробігу) 


4. Встановлені: 
ресурс (циклів, годин, км пробігу) 


строк експлуатації (років, місяців) 


гарантійне напрацювання (циклів, годин, км пробігу) та 
гарантійний строк (років, місяців) 


5. Проведено ремонт (який, дата) 


6. Знаходиться в експлуатації після останнього ремонту (років, місяців) 


7. Напрацювання після останнього ремонту (циклів, годин, км пробігу) 


8. Має недопрацювання (перепрацювання): 
за призначеним ресурсом (циклів, годин, км пробігу) 


за строком експлуатації (років, місяців) 


за гарантійним напрацюванням (циклів, годин, км пробігу) 


за строком придатності (років, місяців) 


3. Комплектність 


ІГеорагі 1 Д5 Хе РКІ6093 не комплектувався: технічною, експлуатаційною 
документацією та паспортами на вузли і агрегати, окрім дубліката формуляра 
затверджений начальником Центрального управління забезпечення наземними 
системами озброєння Командування Сил логістики Збройних сил України 
Мо2998/23. ЗП згідно комплектувальної відомості затверджена командиром 
військової частини А2730, 


4. Технічний стан 
І еорага 1 АЗ Хо рК 16093 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 


5. Причини дострокового зносу або пошкодження 


6. Обсяг виконаних доробок 
(номери бюлетенів доробок) 


7. Пропозиції комісії 
І. еорага 1 АЗ5 Хо рК 16093 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 
Підлягає передачі згідно наказу командира в/ч 44723 Хо80 від 07.09.2023 р. до 


1 роти танкового батальйону в/ч А4723. 


Голова комісії: підполковник О. ДУБЕНЕЦЬ 
Члени комісії: старший лейтенант М. ЧУШЕНКО 
лейтенант Д. МОЛЬКО 
лейтенант С. ЄВДОЧЕНКО 
старший солдат М. ВУТОВ 


Акт зроблено в 3 примірниках 


прим. Хо! - служба БТ в/ч 44723 
прим. Хо2 - служба ФЕС в/ч 44723 


прим, Мо3 - ТБ в/ч 44723 


8. Висновок командира військової частини 
старшого начальника 


З висновками комісії згоден. Клопочу про передачу ОВТ в установленому 
порядку. 


Начальник озброєння- 


заступник начальника логістики в/ч А4723 
майор О., СОКИРАН 


Здав: майор Б. ДЗЮБЯК 


(підпис, прізвище, ініціали) 


Прийняв: лейтенант В.МАЗУР 


(підпис, прізвище, ініціали) 


с - 


серпня 2023 року 


Затверджую 
ТВО командира військової частини А4723 


(посада, військове звання, 


полковник Сергій РОМАШКО 


(підпис, прізвище, ініціали) 


ан зай 2023 року 


Комплектувальна відомість 
І еорага 1 АЗ Ме ОК 16093 пробіг 3372 км., 86 м/г 


Р. Найменування Кількість фе 
1, Каністра 5 л. 2 шт. 
22 Щітка на ствол 2 шт. 
3. Тріплеке запасний 2 шт. 
4 Аптечка 1 шт. 
З. Вогнегасник 1 шт. 
6. Підшоломофонники 4 шт. 
7. Масльонка 1 шт. 
8. Аварійний ліхтар 1 шт. 
9. Гак буксирувальний 2 шт. 
10. Антена 1 шт. 
п. ЗІП гармати І шт. 
12. Навушники 3 шт. 
13. Набір інструментів і ключів І шт. 
14. ЗІП ламповий 1 шт. 
15. Сумка з ключами І шт. 
16. Щітка по металу 1 шт. 
17. Молоток 1 шт. 
18. Ключ накидний 2 шт. 
19. Ключ рожковий 3 шт. 
20. Подовжувач 1 шт. 
21. Вороток 1 шт. 
22. Головки 4 шт. 
28; Перехідник 1 шт. 
24. Трищітка 1 шт. 
25. Ключ трищітка великий 2. шт. 
26. Кабель зовнішнього запуску 1 шт. 
28 Ножиці для дроту 1 шт. 
28. Знак аварійної зупинки 1 шт. 
29. Трос буксирувальний 2 шт. 
30. Молот 1 шт. 
31. Сокира 2 шт. 
32. Штанга для чистки ствола 1 кт 
335 Лопата 2 шт. 
34. Кирка 1 шт. 
33. Пила 1 шт. 
36. Спецключ 1 шт. 
317. Динамометричний ключ 1 шт. 


38. | Струбцина 
39. Виколотка 


40. Сумка з інструментом 


ВІВІВІВІВГВ В 


емермо|еерморее| мор мо 


41. Трак запасний 

42. | Шприц прес | 
43. | Біноклі 

44. | Лафет до зенітного кулемета | 


Цей додаток є невід'ємною частиною до акту технічного стану на даний виріб 


Здав: майор Б. ДЗЮБЯК 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


Прийняв: лейтенант В. МАЗУР 
(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


і ча 202 року 


Номенклатурн 


ий номер рахунок 


Основний 


рахунок 


Кореспондентський 


Затверджую 


Додаток б 

до Інструкції з обліку військового майна у 
Збройних Силах України (пункт 10 
розділу ШУ 


Командир військової частини А4723 


(посада, військове звання) 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
"й 2023 року 
АКТ 


технічного стану військового майна ХМ» 4822/1 
І сорага 1 А5 ХЖРК 16098 
(найменування військового майна) 


Реєстраційний ном коро Номер документа Дата документа 
еєстраці ер Ла ер докуме докуме 
482211 02.12.2023р. 
Служба забезпечення Ж 
; РИ Дата й й Військова частина 
Підстава (мета) операції Р (підрозділ центру й й 
операції (підрозділ, склад) 
забезпечення) 
Наказ командира в/ч А4723 ХМг105 
; 02.12.2023. БТ в/ч А4723 2 ТБ в/ч А4723 
від 02.12.2023 р уч рота 20 Зм 
Дебет Кредит 
ахунок ім ахунок, ня Сума Знос 
Р. 4 і аналітичного Я б У 5 аналітичного У 
рено обліку УЗЕКУНОк обліку 
При вивченні документів, огляді (перевірці) військового майна встановлено: 
1. Складі якісний стан 
Категорія 
ЕЇ а| а 5 м з 
і за 8 г а з 8 я 5 а, реа 
ц 5 5 я з Е я в Щ Є, 8 Аа оф, 
З б З щ 2 | 8 З З 5 З в 
Хе в о д з Сі 2 8 Є ЕІ ми ж С. 9 Е 
Об В 5| «|| 8 |З х кі ЕЇ сф 3-15 
з/п 8 9 5 5 аГ3З є Б 5 4 і с 5 
о 9 5 це| в в 5 щ 5 
ваце «| є | Ре | 8 з й сю 8 |2з8 
ав ч в ча З с 8 8|аг7 
ІІ ра з сб 
1 2 є; 4 5 6 5, 8 9 10 1 12 
1 | Іеорагі! А5 од. 1 2 2 | 49893250,00 ркІ16098 
2 | Двигун шт. 1 2 2 
3 | Гармата шт. 1 2 2 С74785 
4 | Приціл навідника шт. 1 2 2 1591 
5 | Приціл командира шт. 1 2 2 0080 
6 | Радіостанція шт. 1 2 2. 00259 
7 | Кулемет МО-3 шт. 1 2 2 21-09987 


8 | Кулемет М-62 шт. 1 2 2 21-11697 
о чі ствол ш. |1| 2 | 2 200760 
Ме 
19 Запасний ствол ти і 2 2 32921 
Ме2 
| тнаний вового ш. | 1| 2 | 2 200560 
ме3 
то: | ЗАНОВО ш. | | 3| з 202849 
мо 
13 | Перескоп шт. 1 2 2 б/н 
14 | Пульт управління шт. 1 2 2 0666 
15 | Башня шт. 1 2 2 061 
16 | Нічник механіка шт. 1 2| 2 2300 
17 | Блок запобіжників шк 1 9 2 1038 
18 | АКБ "'е''е. 2 б/н 
539786 
Нічник на шт. 539666 
1 шоломофон й 4 - 502531 


501670 


2. Техніко-експлуатаційні показники 


1. Введено в експлуатацію (дата) 


2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців) 
3. Напрацьовано з початку експлуатації 
(циклів, годин, км пробігу) 


14005 км.,м/г 


4. Встановлені: 
ресурс (циклів, годин, км пробігу) 


строк експлуатації (років, місяців) 


гарантійне напрацювання (циклів, годин, км пробігу) та 
гарантійний строк (років, місяців) 


5. Проведено ремонт (який, дата) 


6. Знаходиться в експлуатації після останнього ремонту (років, місяців) 


7. Напрацювання після останнього ремонту (циклів, годин, км пробігу) 


8. Має недопрацювання (перепрацювання): 
за призначеним ресурсом (циклів, годин, км пробігу) 


за строком експлуатації (років, місяців) 


за гарантійним напрацюванням (циклів, годин, км пробігу) 


за строком придатності (років, місяців) 


3. Комплектність 
І еорагі 1 АЗ5З ХОрКІ16098 не комплектувався технічною, експлуатаційною 


документацією та паспортами на вузли і агрегати, окрім формуляра затверджений 


начальником Центрального управління забезпечення наземними системами 
озброєння Командування Сил логістики Збройних сил України Хо 3675/23. 

ЗІП згідно комплектувальної відомості затверджена командиром військової 
частини А2730, 


Охолоджуюча рідина в кількості 164 л, заправлений дизельним паливом в 


кількості 739 л. 


4. Технічний стан 
ІГеорага 1 А5 Мер К 16098 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 


Мастило двигуна норма, мастило трансмісії норма. 


5 Причини дострокового зносу або пошкодження 


6. Обсяг виконаних доробок 
(номери бюлетенів доробок) 


7. Пропозиції комісії 


І. еорага 1 АЗ Хо рК. 16098 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 


Підлягає передачі згідно наказу командира в/ч 44723 Хо105 від 02.12.2023 р. до 


2 роти танкового батальйону в/ч А4723. 


Голова комісії: підполковник О. ДУБЕНЕЦЬ 
Члени комісії: старший лейтенант М. ЧУШЕНКО 
лейтенант Д. МОЛЬКО 
лейтенант С. ЄВДОЧЕНКО 
старший солдат М. ВУТОВ 


Акт зроблено в 3 примірниках: 
прим, Хо! - служба БТ в/ч 44723 
прим. Хо2 - служба ФЕС в/ч А4723 
прим. Хо3 - ТБ в/ч 44723 


8. Висновок командира військової частини 
(старшого начальника) 


З висновками комісії згоден. Клопочу про передачу ОВТ в установленому 


порядку. 


начальник озброєння-заступник начальника логістики 


військової частини А4723 
полковник С. ЧОРНОБАЙ 


(військове звання, підпис, прізвище) 


Здав: 


(підпис, прізвище, ініціали) 


Прийняв: 


(підпис, прізвище, ініціали) 


в 2023 року 


Затверджую 


Командир військової частини А4723 


(посада, військ: 


ове звання, 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
оба ох 2023 року 
Комплектувальна відомість 
Георага 1 А5 Хо рК16098 
нам Найменування Кількість Одинііж 
з/п виміру 

1. Антена 2 шт. 
2 Турель шт. 
3. Вогнегасник шт. 
4. Баннік для туч шт. 
бь Навушники 4 шт. 
6. Ключ трищітка великий шт. 
З; Трос буксирувальний 2 шт. 
8. Кувалда шт. 
9. Приспособа для криші МТО шт. 

0. Штанги для ствола 8 шт. 

1, Сокира шт. 

2. Кирка шт. 

3. Лопата 2; шт. 

4. Пила 2 шт. 

23 Лом шт. 

6. Ножиці для дроту шт. 

иа Біноклі 2 шт. 
18. Масльонка шт. 

9. Шприц прес шт. 
20. Скоба для гусениці 2 шт. 
2 Струбцина 2, шт. 
22. Аптечка шт. 
28; Вороток шт. 
24. Трищітка шт. 
ДУ Ключ накидний 2; шт. 
26. Ключ рожковий 3 шт. 
21. Головка 3 шт. 
28. Виколотка велика 2; шт. 
29. Виколотка мала 2, шт. 
30. Подовжувач Ж шт. 
31. Трак запасний 2 шт. 
32. Тріплеке запасний 2. шт. 
38: Гак буксирувальний 4 шт. 


Цей додаток є невід'ємною частиною до акту технічного стану на даний виріб. 


Здав: 


Прийняв: 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


202 року 


Основний 
рахунок 


Номенклатурн 
ий номер 


Кореспондентський 
рахунок 


Затверджую 


Додаток б 

до Інструкції з обліку військового майна у 
Збройних Силах України (пункт 10 
розділу ШУ 


Командир військової частини А4723 


(пі 


осада, військове звання) 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
б б . 2023 року 
АКТ 
технічного стану військового майна Хо 4823/1 
І сорагі 1 А5 Хе РК 16099 
(найменування військового майна) 
Н 
Реєстраційний номер че Номер документа Дата документа 
аркуша 
4823/1 02.12.2023р. 
Служба забезпечення Ре 
- ра Дата й і Військова частина 
Підстава (мета) операції за (підрозділ центру ; - 
операції (підрозділ, склад) 
забезпечення) 
Н /ч А4723 Ме105 
ий уч З і 02.12.2023. БТ в/ч А4723 2 рота ТБ'в/ч А4723 
від 02.12.2023 р 
Дебет Кредит 
код код 
рахунок, . рахунок, : Сума Знос 
Рахунок аналітичного уоЙрунок аналітичного 
учраху! обліку обліку 
При вивченні документів, огляді (перевірці) військового майна встановлено: 
1. Складі якісний стан 
З, мо Категорія М 
по З є| б я Р є і са 
щ 5 з 5 з х щ Е Е 2, Е З о 8 
Хе З о 8 | З З 5 ЕН 8 м У, ж зд і д 
Б З 5| 5| 818 |Є Еі а 5 | 8 Є 
з/п з 8 58 3 Рі Е 58 З а 2 а 0 о 8 
2 Ф 5 А в зі а 5 щ 5 
зах і 4нарР'ь7а Е е Еі 81839 
зіз | 54жмУ"| 8 |4145М12|47 
а 22 З зб 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 її 12 
1 | Іеорагі А5 од. 1 2 2 | 49893250,00 рК16099 
2 | Двигун шт. 1 2 2 
3 | Гармата шт. ї 2 2 91210 
4 | Приціл навідника шт. 1 2 2 1727 
5 || Приціл командира шт. 1 2! у 0165 
Радіостанція 
6 ТНАІТВЗ шт. | 1 2 2 23-00250 


7 | Кулемет МО-3 шт. 1 2 2 21-08613 
8 | Кулемет М-62 шт. 1 2 2 21-00264 
9 | Запасний ствол Хо1ї шт. 1 2 2 200802 
10 | Запасний ствол Ме? шт. 1 2 2 147678 
11 | Запасний ствол Хо3 шт, 1 2 2 200503 
12 | Запасний ствол Хо4 шт. 1 2 2 200187 
13 (| Перескоп шт. 1 2 2 б/н 
14 | Пульт управління шт. 1 2 2 150 
15 | Башня шт. 1 2 2 0174 
16 ноти, Чу ш.|1| 2 | 2 5921 
17 | Блок запобіжників за Пе 2 6216 
18 | АКБ шт. | 8. 148 2 б/н 
501339 
Нічник на 502518 
й шоломофон чи 3 і Я 502193 


501088 


2. Техніко-експлуатаційні показники 
1. Введено в експлуатацію (дата) 
2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців) 


3. Напрацьовано з початку експлуатації 


; ; 33275км., м/г 
(циклів, годин, км пробігу) 


4. Встановлені: 
ресурс (циклів, годин, км пробігу) 


строк експлуатації (років, місяців) 


гарантійне напрацювання (циклів, годин, км пробігу) та 
гарантійний строк (років, місяців) 


5. Проведено ремонт (який, дата) 


6. Знаходиться в експлуатації після останнього ремонту (років, місяців) 


7. Напрацювання після останнього ремонту (циклів, годин, км пробігу) 


8. Має недопрацювання (перепрацювання): 
за призначеним ресурсом (циклів, годин, км пробігу) 


за строком експлуатації (років, місяців) 


за гарантійним напрацюванням (циклів, годин, км пробігу) 


за строком придатності (років, місяців) 


3. Комплектність 
І еорагі 1 АЗ ХОРрК 16099 не комплектувався технічною, експлуатаційною 


документацією та паспортами на вузли і агрегати, окрім формуляра затверджений 
начальником Центрального управління забезпечення наземними системами 


озброєння Командування Сил логістики Збройних сил України Хо 3679/23. 


ЗШ згідно комплектувальної відомості затверджена командиром військової 
частини А2730. 


Охолоджуюча рідина в кількості 164 л, заправлений дизельним паливом в 
кількості 739 л. 


4. Технічний стан 
І еорага 1 АЗ Мер К 16099 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 


Мастило двигуна норма, мастило трансмісії норма. 


З Причини дострокового зносу або пошкодження 


6. Обсяг виконаних доробок 
(номери бюлетенів доробок) 


7. Пропозиції комісії 


І еорага 1 АЗ Хо рК 16099 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 
Підлягає передачі згідно наказу командира в/ч 44723 Хо105 від 02.12.2023 р. до 


2 роти танкового батальйону в/ч А4723. 


Голова комісії: підполковник О. ДУБЕНЕЦЬ 
Члени комісії: старший лейтенант М. ЧУШЕНКО 
лейтенант Д. МОЛЬКО 
лейтенант С. ЄВДОЧЕНКО 


старший солдат М. ВУТОВ 


Акт зроблено в 3 примірниках: 
прим. Хо! - служба БТ в/ч 44723 


прим. Хо2 - служба ФЕС в/ч 44723 
прим, Хо3 - ТБ в/ч 44723 


8. Висновок командира військової частини 
(старшого начальника) 


З висновками комісії згоден. Клопочу про передачу ОВТ в установленому 
порядку. 


начальник озброєння-заступник начальника логістики 
військової частини А4723 
полковник 


С. ЧОРНОБАЙ 


(військове звання, підпис, прізвище) 


(підпис, прізвище, ініціали) 


(підпис, прізвище, ініціали) 


з 2023 року 


Затверджую 
Командир військової частини А4723 


(посада, військове звання, 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
ще об 2023 року 


Комплектувальна відомість 
Іеорага 1 А5 Хо рК 16099 


Номар Найменування Кількість финниця 
з/п виміру 
14 Антена 2 шт. 
2. Наушники 4 шт. 
3. Масльонка 1 шт. 
4. Трімплекс запасний 2; шт. 
3. Викрутка 2 шт. 
6. Банік на тучу шт. 
7. Трос буксирувальний 2; шт. 
8. Кабель зовнішнього запуску шт. 
9. Банік шт. 
0. Щітка шт. 
1. Динаметричний ключ шт. 
2, Набор інструментів шт. 
З. Сокира шт. 
4. Сокира мала шт. 
РА Кирка шт. 
6. Молот шт. 
Й Трещітка велика шт. 
8. Спец ключ для натяжки гусениці шт. 
9. Знак аварійної зупинки шт. 
20. Приспособа для підняття криші МТО шт. 
21. Турель шт. 
22. Ножниці для дроту шт. 
23. Пилка шт. 
24. Лопата шт. 
25. Штанги для чистки гармати 8 шт. 
26. Гак буксирувальний 4 шт. 
21. Трак запасний 2 шт. 
28. Струбцини 2 шт. 
29. Біноклі 2 шт. 
30. Лом 1 шт. 
З; Виколотка 2 шт. 
32. Шприц прес 1 шт. 
63. Скоба 2 шт. 
34. Молоток 1 шт. 
85. Пласкогубці бокові 1 шт. 
36. Ключ рожковий 3 шт. 
3. Ключ накидний У шт. 
38. Вороток 1 шт. 
39. Головки 6 шт. 


Цей додаток є невід'ємною частиною до акту технічного стану на даний виріб. 


Здав: 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


Прийняв: 


(військове звання, підпис, прізвише, ініціали) 


202 року 


Номенклатурн 


ий номер рахунок 


Основний 


Кореспондентський 
рахунок 


Затверджую 


Додаток б 

до Інструкції з обліку військового майна у 
Збройних Силах України (пункт 10 
розділу ШУ 


Командир військової частини А4723 


(посада, військове звання). 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
М 2023 року 
АКТ 
технічного стану військового майна Ме4829/1 
І сорагі 1 А5 ХРКІ16114 
(найменування військового майна) 
з Номер 
Р йний Н 
еєстраційний номер т Ж омер документа Дата документа 
4829/1 02.12.2023р. 
Служба забезпечення Р 
- б Дата ; й Військова частина 
Підстава (мета) операції й (підрозділ центру . . 
операції (підрозділ, склад) 
забезпечення) 
Наказ командирафі нн НОЯ | п 122023. БТ в/ч А4723 2 рота ТБ в/ч А4723 
від 02.12.2023 р 
Дебет Кредит 
з код 
рахунок, код аналітичного) | рахунок, ; Сума Знос 
субрахунок обліку субрахунок на оананя 
У обліку 
При вивченні документів, огляді (перевірці) військового майна встановлено: 
1. Складі якісний стан 
з а Категорія 
с. 
подо є| в Е З 8 ва 
з з зт з Є а 5 З Є З З о 
З 5 З З я В Е РИ З 5 9 5 
м Бо вот Б ЕЇ а|331 8 ЕЇ ЕЕ - ж 21398 
8 а В 5 | 5| 51 8 | 8 -і а З 4 Ве 
з/п Фа що х Е 2 Рі в д 5 д 0 о. 
4855 | 3|318| з Чо |з8| 8, 8в о 
ч 8 ц 8 | Е є |8 А в. Еі 8| є 
іа жі ЧУ о Ге - се Й є З З я 
іс ра з с 
І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 
1 | Пеорагд А5 од 2 2 49893250,00 рКІ16114 
2 | Двигун шт. | 1 2 2 
3 | Гармата шт. | 1 2 2 85750 
4 | Приціл навідника шт 1 2 2 1766 
5 || Приціл командира шт.| 1 2 2 0011 
6 | Радіостанція шт. 1 2, 2 17220 
7 | Кулемет МО-3 шт. | 1 2 2 104383 
8 | Кулемет М-62 шт.| 1 , 2 21-00071 


Запасний ствол 


9 м шт. | 1 2 3 152368 
10 Запасний ствол як | с 2 2 153833 
Ме2 
и Запасний ствол «Р 2 2 152303 
ме3 
Запасний ствол 
12 хм шт! 1 2 2 155120 
13 | Перескоп них, | 1 2 2 179496 
14 | Пульт управління ніх | 2 2 10817 
15 | Башня шт. | 1 2, 2 0230 
16 | Нічник механіка шт. | 1 2, 2 4431 
17 | Блок запобіжників шт. | 1 2 2. 0805 
18 | АКБ шт 8 2 2 б/н 
1045 
Нічник на шт. 501618 
9 шоломофон 5 и а 501079 


500554 


2. Техніко-експлуатаційні показники 


1. Введено в експлуатацію (дата) 


2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців) 
3. Напрацьовано з початку експлуатації 
(циклів, годин, км пробігу) 


13971 км., м/г 


4. Встановлені: 
ресурс (циклів, годин, км пробігу) 


строк експлуатації (років, місяців) 


гарантійненапрацювання (циклів, годин, км пробігу) та 
гарантійний строк (років, місяців) 


5. Проведено ремонт (який, дата) 


6. Знаходиться в експлуатаціїпісляостаннього ремонту (років, місяців) 


7. Напрацюванняпісляостаннього ремонту (циклів, годин, км пробігу) 


8. Маєнедопрацювання (перепрацювання): 
за призначеним ресурсом (циклів, годин, км пробігу) 


за строкомексплуатації (років, місяців) 


за гарантійнимнапрацюванням (циклів, годин, км пробігу) 


за строкомпридатності (років, місяців) 


3. Комплектність 
І еорагі 1 АЗ ХоРрКІ16114 не комплектувався технічною, експлуатаційною 


документацією та паспортами на вузли і агрегати, окрім формуляра затверджений 
начальником Центрального управління забезпечення наземними системами 
озброєння Командування Сил логістики Збройних сил України Хо 3672/23. 

ЗШ згідно комплектувальної відомості затверджена командиром військової 
частини А2730. 

Охолоджуюча рідина в кількості 161 л, заправлений дизельним паливом в 
кількості 493 л. 


4. Технічний стан 
ІГеорага 1 А5З ХУрКІ16114 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 


Мастило двигуна норма, мастило трансмісії норма. 


5 Причини дострокового зносу або пошкодження 


6. Обсяг виконаних доробок 
(номери бюлетенів доробок) 


7. Пропозиції комісії 


І еорага 1 АЗ Хо 0К 16114 технічно справний, відноситься до 2 категорії. 


Підлягає передачі згідно наказу командира в/ч 44723 Мо105 від 02.12.2023 р. до 


2 роти танкового батальйону в/ч А4723. 


Голова комісії: підполковник О. ДУБЕНЕЦЬ 
Члени комісії: старший лейтенант М. ЧУШЕНКО 
лейтенант Д. МОЛЬКО 
лейтенант С. ЄВДОЧЕНКО 
старший солдат М. ВУТОВ 


Акт зроблено в 3 примірниках: 


прим. Хо! - служба БТ в/ч 44723 
прим. Хо2 - служба ФЕС в/ч А4723 
прим. Хо3 - ТБ в/ч 44723 


8. Висновок командира військової частини 
(старшого начальника) 


З висновками комісії згоден. Клопочу про передачу ОВТ в установленому 
порядку. 


начальник озброєння-застуї тник начальника логістики 


військової частини А4723 
полковник С. ЧОРНОБАЙ 


(військове звання, підпис, прізвище) 


Здав: 


(підпис, прізвище, ініціали) 


Прийняв: 


(підпис, прізвище, ініціали) 


«Я 2023 року 


Затверджую 
Командир військової частини А4723 


(посада, військове звання, 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, ініціали) 
мезо бе 2023 року 


Комплектувальна відомість 
Іеорага 1 А5 Хо ОКІ16114 


сану Найменування Кількість Одинііж 
з/п виміру 
І. Антена шт. 
2 Аптечка 2 шт. 
Е,, Тріплекс запасний шт. 
4. Вогнегасник шт. 
бь Навушники 4 шт. 
6. Баннік туч шт. 
г Набір ключів 1 шт. 
8. Ключ динамометричний шт. 
9. Турель шт. 
0. Щітка для гармати шт. 
1, Трос буксирувальний 2 шт. 
2, Ключ трищітка великий шт. 
3. Штанги для ствола 8 шт. 
4. Сокира 2 шт. 
У. Кирка шт. 
6. Лопата шт. 
Й, Пила шт. 
18. Приспособа для криші МТО шт. 
9. Лом шт. 
20. Ножиці для дроту шт. 
2. Знак аварійної зупинки шт. 
22. Кабель зовнішнього запуску шт. 
28; Трак запасний 2 шт. 
24. Біноклі запасні 2 шт. 
25. Виколотка велика 2 шт. 
26. Струбцина 2 шт. 
21. Молоток 1 шт. 
28. Вороток 1 шт. 
29. Подовжувач 1 шт. 
30. Трищітка Ж шт. 
31, Головки З шт. 
32. Ключ накидний 2 шт. 
38: Ключ рожковий й шт. 
34. Скоба гусениці 2. шт. 
35. Шприц прес 1 шт. 


Цей додаток є невід'ємною частиною до акту технічного стану на даний виріб. 


Здав: 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


Прийняв: 


(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 


202 року 


Додаток б 


Номенклатурн Основний | Кореспондентський до Інструкції з облікувійськового майна у 
й Збройних Силах України (пункт 10 
пй номе! ахунок ок 
р рахун рахуні враноду 
Затверджую 


Командир військовоїчастини А4723 


Хпосада, військовезвання) 


полковник Валерій КАЩІШИН 
(підпис, прізвище, іншали) 
б 2023 року 
АКТ 


технічного стану військового майна Хо 4825/1 
ІТеорагі! А5 МДОКІ6120 
(найменуваннявійськового майна) 

Номер 
аркуша 
| 4825/1 02.12.2023р. 


Реєстраційний номер Номер документа Дата документа 


Служба забезпечення 


и зд Дата ; я Військовачастина 
Підстава (мета) операції за (підрозділ центру 4 й 
операції (підрозділ, склад) 
забезпечення) 
Наказ командира в/ч А4723 Мг105 
і 02.12.2023. БТ в/ч А4723 2 рота ТБ в/ч А4723 
від 02.12.2023 р 
Дебет Кредит 
ко, ко 
і Я рахунок, . Я Сума Знос 
рахунок, субрахунок | аналітичногооб| вбробньк аналітичногооб 
ліку ее ліку 


При вивченнідокументів, огляді (перевірці) військового майна встановлено: 
1. Складіякісний стан 


Категорія 
я ЕЕ б. еі 2 Е т 8 в з 
4 За БІ В 5 8! 8 вів 
НЕ | 8 |В З в з188 
о З 5 ЕЇ о з) о ко 4 З 
м вЕьй 8 |З | |В «1 8 | З 
ос св 5 | й ра |Е Е 3 5 в|ве 
Раз ЗЕ |8|8 1813 (5 бо |8| 8 18|8Е 
ж ЕГ щ |2| ЕІ (2 5 
з Я за А а о Фе 
ваЄ 519 4 |За зо |8| 8 1818 
в ра з б 
ії 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 
1 |Іеорагії А5 од. 1 2 2 | 49893250,00 ОКІ6120 
2 | Двигун шт. 3 2 | 2 
3 | Гармата шт. 1 2 2 С73572 
4 | Приціл навідника шт. й 2 2 1755 
5 | Приціл командира шт. 1 2 2 0073 
Радіостанція Її 
6 Е8 шт. 1 2 2 2300244 
7 | Кулемет МО-3 шт. 1 2 2 0-25879 


8 | Кулемет М-62 шт. 1 2 2 21-08234 
9 | Запасний ствол Мої шт. 1 2 2 200556 
10 | Запасний ствол Хе2 шт. Ї. 2, 2 161743 
11 | Запасний ствол Моз шт. 1. ? 2 200689 
12 | Запасний ствол Ход шт. 1 2 7) б/н 
13 | Перескоп шт. 1 з 2 б/н 
14 | Пульт управління шт. 1 2 Я 2 50257 
15 | Башня шт. 1 2 2 065 
16 | Нічник механіка шт. 1 2 2 5524 
17 | Блок запобіжників -ФШї'" 6258 
р по 
18 | АКБ Ро і б/н 
502335 
Нічник на шт. 500961 
- шоломофон Ь і 2 504188 
500898 
яви, 
7? 
з 
б 
1 РУ» 


2. Техніко-експлуатаційніпоказники 


1. Введено в експлуатацію (дата) 


2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців) 


3. Напрацьовано з початку експлуатації 


Ч - 10474км.,м/т 
(циклів, годин, км пробігу) 


4. Встановлені: 
ресурс (циклів, годин, км пробігу) 


строк експлуатації (років, місяців) 


гарантійненапрацювання (циклів, годин, км пробігу) та 
гарантійний строк (років, місяців) 


5. Проведено ремонт (який, дата) 


6. Знаходиться в експлуатаціїпісляостаннього ремонту (років, місяців) 


7. Напрацюванняпісляостаннього ремонту (циклів, годин, км пробігу) 


8. Маєнедопрацювання (перепрацювання): 
за призначеним ресурсом (циклів, годин, км пробігу) 


за строкомексплуатації (років, місяців) 


за гарантійнимнапрацюванням (циклів, годин, км пробігу) 


за строкомпридатності (років, місяців) 


3. Комплектність 
Іеорагі 1 А5 ХеДОК16120не комплектувався технічною, експлуатаційною 
документацією та паспортами на вузли і агрегати, окрім формуляра затверджений 
начальником Центрального управління забезпечення наземними системами 


озброєння Командування Сил логістики Збройних сил України Хо» 3674/23. 


ЗШ згідно комплектувальної відомості затверджена командиром військової 
частини А2730. 

Охолоджуюча рідина в кількості 163л, заправлений дизельним паливом в кількості 
8871. 


4. Технічний стан 


І еорагі 1 А5 Мер К16120технічносправний, відноситься до 2 категорії. 
Мастило двигуна норма, мастило трансмісії норма. 


5. Причини достроковогозносуабопошкодження 


6. Обсягвиконанихдоробок 
(номерибюлетенівдоробок) 


7. Пропозиціїкомісії 


Іеорага 1 А5 Хе ОК 16120технічносправний, відноситься до 2 категорії. 


Підлягає передачі згідно наказу командира в/ч А4723 Хо105 від 02.12.2023 р. до 2 


роти танкового батальйону в/ч 44723. 


Голова комісії: підполковник О. ДУБЕНЕЦЬ 
Члени комісії: старший лейтенант М. ЧУШЕНКО 
лейтенант Д. МОЛЬКО 

лейтенант С. ЄВДОЧЕНКО 

старший солдат М. ВУТОВ 


Акт зроблено в 3 примірниках: 


прим. Хо! - служба БТ в/ч А4723 
прим. Хо? - служба ФЕС в/ч А4723 
прим. Хо3 - ТБ в/ч А4723 


8. Висновок командира військовоїчастини 
(старшого начальника) 


З висновками комісії згоден. Клопочу про передачу ОВТ в установленому 
порядку. 


начальник озброєння-заступник начальника логістики 
військової частини А4723 


полковник С. ЧОРНОБАЙ 


(військове звання, підпис, прізвише) 


(підпис, прізвище, ініціали) 


(підпис, прізвище, ініціали) 


2. 2023 року 


Затверджую 
Командир військовоїчастини А4723 


полковник 


" (посада, військовезвання, 


Валерій КАЩІШИН 


я 


- (підпис, прізвище, ініціали) 


772023 року 


Комплектувальна відомість 
Іеорага 1 А5 Хе ДК16120 


а Найменування Кількість уча. : 
1. Масльонка шт. 
2. Вогнегасник 1 шт 
3: Кабель зовнішнього запуску 1 шт. 
4. Навушники 4 шт. 
5; Аптечка 1 шт. 
6. Баннік туч 1 шт. 
7. Антена 2 шт. 
|. 8. Молот 1 шт. 
ді Пила 1 шт. 
10. Лом 1 шт. 
ІМ | Струбцини 2 шт 
12; Сокпра 1 шт. 
13. Кирка 1 шт. 
14. Трос буксирувальний 2 шт. У 
15. Щітка для ствола 1 шт. 
16. Ножиці для дроту 1 шт. 
ой Приспособа для криші МТО 1 шт. 
18. Трак запасний 2 шт. 
19. Біноклі 2 шт. 
20. Виколотка велика 3 шт. 
21. Виколотка мала 2 шт. 
22. Молоток 72 739 зок шт. 
23; Шприц прес і шт. 
24. Вороток 1 шт. 
25. Трищітка 1 шт. 
26. Щітка по металу 1 шт. 
УЛА Головка 3 шт. 
28. | | Ліхтарь переносний 1 шт 
29. Штанги 7 шт 
30. Гак буксирувальний 4 шт. 
31. Трімплекс запасний 1 шт 
32 | Турель 1 шт 
33. Ключ для натяжки гусениці великий Ї шт 


Цейдодаток є невід'ємноючастиноюдо актутехнічного стану на даний виріб. 


Здав: 


(військове звання, підпис, прізвище, інщіали) 


Прийняв: 


202 року 


(військове звання, підпис, прізвище, інщіали) 


